Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 


Drucksache V/70 


Antrag 

der Abgeordneten Rollmann, Hauser (Bad Godesberg), 
Dr. Hammans, Dr. Klepsch und Genossen 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Dritten Überleitungsgesetzes 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes- 
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

In der Anlage 2 des Dritten Uberleitungsgesetzes 
in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 25. Dezember 
1954 (Bundesgesetzbl. I S. 504) wird Nummer 5 ge- 
strichen; Nummer 6 wird Nummer 5. 


Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Uberleitungsgesetzes 
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im 
Land Berlin. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am in Kraft. 


Bonn, den 2. Dezember 1965 
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Porten 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritz 
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Drude: Bonner Universitäts-Budidrudcerei, 53 Bonn 
Alleinvertrieb; Dr. Hans Heger, 532 Bad Godesberg, 
Postfach 821, Goethestraße 54, Tel. 6 35 51 



